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سرطان المعده 
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الاعراص 
يصعب تشخيص سرطان المعدة في مرحلة 


مبكرة وذلك لطول الفثرة بين طهور 
السرطان وبداية الأعراض وهي تشمل 


3( انتفاخ المعدة 
2 فقدان الوزن 
فقر الدم والإعياء 


A5)‏ ألم مستمر لايستجيب للعلاج 





سرطان المعدة 


هو نمو غير طبيعي وغير متحكم به 
للخلايا المبطنة للجدار الداخلي للمعدة 


الأسباب 


9ج اورام حميدة بالمعدة. 
المعدة المتبقية بعد استتصال 
المعدة الجزني. 


التصعاب المعدة الذاتى»0|11017]لاة. 


2 الإصابة بعسر هضم طويل الأمد. 
9 قرحة بالمعدة لا تشفى. 

83 التكوين الجيني و لقد وجد أن أعلى نسبة 
لسرطان المعدة تحدث في الأشخاص ذوى 
فصيلة الدم ۸. 


بعد شرب هه ملونة 
ڊıؤۉؤlء Barium‏ 


العلاج 





التدخل الجراحي 


و يكون إما باس تتصال جزئي 


للمعدة للسرطانات الموضعية أو 
باستئصال المعدة التام في حال 
السرطانات | ® ون 6. 


الوقاية 








العمليات الجراحية الملطفة 


مثل عمل توصيلة معدنية, و 


يمكن تخفيف المعاناة عند 
حالات انسداد الفؤاد المعدي 
بوضع أنابيب بلاستيكية عبر 
الورم. 


أخذ عينة من الورم 


(من خلال المنظار) 
ودراستها تحت 
المجهر 








العلاج الكيميائي 


بسة خدم بش كل محدود للقضاء 
على الانتقالات السرطانية في 
الأعضاء الأخرى. 


الابتعاد عن مسببات قرحة المعدة وهي التدخين, شرب الكحول, شرب القهوة 
بكثرة, أكل التوابل الحارة باستمرار, كثرة الانفعال الشديد 










لرعاية مرصى السرطان 


الحسابات البنكية 
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